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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


3 Μαΐου 2017 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ 


Αρ. Φύλλου 1502 


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 


1 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά¬ 
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
στην «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥ- 
ΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ¬ 
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». 

2 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά¬ 
πεζας Κρυοσυντήρησης στην «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩ¬ 
ΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ.»ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». 

3 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε¬ 
ζας Κρυοσυντήρησης στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟ- 
ΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩ¬ 
ΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». 

4 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε¬ 
ζας Κρυοσυντήρησης στο ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ- 
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

5 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά¬ 
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 
στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑ¬ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑ¬ 
ΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». 

6 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδας 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο «ΙΑ- 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 277 _ (1) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά¬ 
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής 
στην «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥ- 
ΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩ¬ 
ΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 


17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε¬ 
νης Αναπαραγωγής». 

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορισμός 
Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή I. Υ. Α.)». 

3. Την υπ' αρ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 απόφαση (ΦΕΚ 
ΥΟΔΔ 124/11.3.2014) «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)». 

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005),όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθρο18παρ.2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ ΑΊ 45/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α' 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικών Υποβοη- 
θούμεν.ης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.ΥΑ).Όροι και προϋποθέσεις». 

6. Την υπ’ αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.». 

7. Την υπ’ αρ. πρ. 507/3.8.2017 αίτηση της ΜΗΤΕΡΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ -ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ¬ 
ΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ 
Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094039858 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς 
και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών. 

8. Την υπ’ αρ. πρ. 90/13.2.2017 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου. 

9. Το υπ' αρ. πρ. 236/31.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου. 

10. Την από 11.4.2017 απόφαση της 8ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα¬ 
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α. 

11 .Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε στην ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙ¬ 
ΚΗ- ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ¬ 
ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094039858 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 
Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και 
του π.δ. 10/2016. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 502/03.05.2017 


Αριθμ. 279 _ (2) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά¬ 
πεζας Κρυοσυντήρησης στην «ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙ¬ 
ΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ 
ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και 
δ.τ.»ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε.». 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε- 
νης Αναπαραγωγής». 

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι¬ 
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 

I. Υ. Α.)». 

3. Την υπ’ αρ. ΔΥ1 δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 

II. 3.2014) απόφαση «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)». 

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 19 παρ. 
2του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». 

5. Τις διατάξεις της υπ' αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β' 
2639/8.12.2015) απόφαση «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργί- 
αςΤραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις». 

6. Την υπ' αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Τραπεζών 
Κρυοσυντήρησης». 

7. Την υπ' αρ. πρ. 370/7.6.2016 αίτηση της ΜΗΤΕΡΑ 
ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙ¬ 
ΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ 
Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094039858 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς 
και τον φάκελο των συνημμένων δικαιολογητικών. 

8. Την υπ' αρ. πρ. 90/13.2.2017 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου. 

9. Το υπ' αρ. πρ. 236/31.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου. 

ΙΟ.Την από 11.4.2017 απόφαση της 8ηςΣυνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα¬ 
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης. 

11 .Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε στην ΜΗΤΕΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ- 
ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΜΗΤΕΡΑ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094039858 Δ.Ο.Υ. 
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπε¬ 
ζας Κρυοσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
ν.3305/2005 και της υπ'αριθμ. Οικ. 6901/2015 υπουργι¬ 
κή απόφαση. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 
Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 


Αριθμ. 275 _ (3) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά¬ 
πεζας Κρυοσυντήρησης στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙ- 
ΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕ¬ 
ΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. 
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙ¬ 
ΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε¬ 
νης Αναπαραγωγής». 

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι¬ 
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 

I. Υ. Α.)». 

3. Την υπ' αρ. ΔΥ1 δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 

II. 3.2014) απόφαση «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)». 

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε μετο άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β' 
2639/8.12.2015) απόφαση «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργί¬ 
ας Τραπεζών Κρυοσυντήρησης. Όροι και προϋποθέσεις». 

6. Την υπ' αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση τωνΤραπεζών 
Κρυοσυντήρησης». 

7. Την υπ' αρ. πρ. 515/3.8.2016 αίτηση της ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥ- 
ΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ. με Α.Φ.Μ. 
094241157 Δ.Ο. Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών. 

8. Την υπ' αρ. πρ. 823/11.11.2016 αίτηση τεκμηρίω¬ 
σης επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά. 

9. Την υπ' αρ. πρ. 131/3.3.2017 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου. 

10. Το υπ' αρ. πρ. 155/9.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου. 

11 .Την από 23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα¬ 
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης. 

12. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε στην ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094241157 Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίαςΤράπεζας Κρυ¬ 
οσυντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 
και της Υ.Α. Οικ. 6901/2015. 






Τεύχος Β' 1502/03.05.2017 


ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 
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Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 
Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 


Αριθμ. 283 _ (4) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Τρά¬ 
πεζας Κρυοσυντήρησης στο ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ- ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε- 
νης Αναπαραγωγής». 

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι¬ 
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)». 

3. Την υπ’ αρ. ΔΥ1 δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 
11.3.2014) απόφαση «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικών Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α.)». 

4. Το άρθρο 17 παρ. 3 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». 

5. Τις διατάξεις της υπ' αρ. Οικ. 6901/2015 (ΦΕΚ Β' 
2639/8.12.2015) απόφαση «Άδεια Ίδρυσης και λειτουργί- 
αςΤραπεζών Κρυοσυντήρησης.Όροι και προϋποθέσεις». 

6. Την υπ' αρ. 306/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 
2875/9.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση τωνΤραπεζών 
Κρυοσυντήρησης». 

7. Την υπ' αρ. πρ. 415/21.6.2016 αίτηση του ΙΑΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που εδρεύει 
στο Μαρούσι - οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 
076352974 Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών. 

8. Την υπ' αρ. πρ. 932/20.12.2016 αίτηση τεκμηρίω¬ 
σης επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά. 

9. Την υπ' αρ. πρ. 129/3.3.2017 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου. 

10. Το υπ' αρ. πρ. 139/6.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου. 

11 .Την από 23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα¬ 
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Τράπεζας Κρυοσυντήρησης. 

12.Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε στο ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ 


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, που εδρεύει στο Μαρούσι - οδός Φρα- 
γκοκλησιάς αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 076352974 Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ, άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Τράπεζας Κρυοσυ¬ 
ντήρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 
και της υπ' αριθμ. Οικ. 6901/2015. Η άδεια ισχύει για τρία 
χρόνια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 


Αριθμ. 273 _ (5) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μονά¬ 
δας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, 
στην «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑ¬ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙ¬ 
ΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑ¬ 
ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε.». 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε¬ 
νης Αναπαραγωγής». 

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι¬ 
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 
Ι.Υ.Α.)». 

3. Την υπ' αρ. ΔΥ1 δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 
11.3.2014) απόφαση «Διορισμός μελώντης Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ. Α.)». 

4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 18 παρ. 
2 του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ Α' 145/11.7.2014) «Εφαρμογή 
της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α' 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υπο¬ 
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋ¬ 
ποθέσεις». 

6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α' 20/18.2.2016) «Άδεια Ιδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα¬ 
παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις». 

7. Την υπ' αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.». 

8. Την υπ' αρ. πρ. 514/3.8/2016 αίτηση της ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥ- 
ΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και δ.τ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 
094241157 Δ.Ο. Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών. 

9. Την υπ' αρ. πρ. 823/11.11.2016 αίτηση τεκμηρίω¬ 
σης επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά. 
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ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Τεύχος ΒΊ 502/03.05.2017 


10. Την υπ' αρ. πρ. 131/3.3.2017 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου. 

11 .Το υπ' αρ. πρ. 155/9.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου. 

12. Την από 23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα¬ 
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α. 

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ΜΙ. Υ. Α. 
στην ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩ¬ 
ΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και 
δ.τ. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ 
ΙΑΤΡΙΚΗ Α.Ε. με Α.Φ.Μ. 094241157 Δ.Ο. Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του 
π.δ. 10/2016 υπό τις επιφυλάξεις της από 23.3.2017 από- 
φασηςτης7ηςΣυνεδρίασηςτης Ε.Α.Ι.Υ.Α. Η άδεια ισχύει 
για τρία χρόνια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 


Αριθμ. 281 _ (6) 

Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Μο¬ 
νάδας Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγω¬ 
γής στο «ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝ¬ 
ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ». 

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΡΧΗ ΙΑΤΡΙΚΩΣ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗΣ 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Έχοντας υπόψη: 

Ι.Τα άρθρα 19, 20 και 21 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005) «Εφαρμογή της Ιατρικώς Υποβοηθούμε¬ 
νης Αναπαραγωγής». 

2. Το π.δ. 2/2013 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 638/20.12.2013) «Διορι¬ 
σμός Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου της Εθνικής 
Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή 

I. Υ. Α.)». 

3. Την υπ' αρ. ΔΥ1 δ/Γ.Π.οικ.21142/2014 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 124/ 

II. 3.2014) απόφαση «Διορισμός μελών της Εθνικής Αρχής 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ. Α.)». 


4. Το άρθρο 16 παρ. 2 του ν. 3305/2005 (ΦΕΚ Α' 
17/27.1.2005), όπωςτροποποιήθηκεμετοάρθρο18παρ.2 
του ν. 4272/2014 (ΦΕΚ ΑΊ 45/11.7.2014) «Εφαρμογή της 
Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής». 

5. Τις διατάξεις του π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α' 20/18.2.2016) 
«Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υπο¬ 
βοηθούμενης Αναπαραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋ¬ 
ποθέσεις». 

6. Τη διάταξη της παραγράφου 4 του άρθρου 16 του 
π.δ. 10/2016 (ΦΕΚ Α' 20/18.2.2016) «Άδεια Ιδρυσης και 
λειτουργίας Μονάδων Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Ανα¬ 
παραγωγής (Μ.Ι.Υ.Α.). Όροι και προϋποθέσεις». 

7. Την υπ' αρ. 305/2016 απόφαση της Ε.Α.Ι.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 
2908/13.9.2016) «Καθορισμός διαδικασίας και οργάνων 
ελέγχου της Ε.Α.Ι.Υ.Α. για την αδειοδότηση των Μ.Ι.Υ.Α.». 

8. Την υπ' αρ. πρ. 414/21.6.2016 αίτηση του ΙΑΚΕΝΤΡΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που εδρεύει 
στο Μαρούσι - οδός Φραγκοκλησιάς αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 
076352974 Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗΝΩΝ, καθώς και τον φάκελο 
των συνημμένων δικαιολογητικών. 

9. Την υπ' αρ. πρ. 932/20.12.2016 αίτηση τεκμηρίω¬ 
σης επάρκειας, καθώς και τα συνημμένα επιπρόσθετα 
δικαιολογητικά. 

10. Την υπ' αρ. πρ. 129/3.3.2017 Εισήγηση Επιτροπής 
Ελέγχου. 

11. Το υπ' αρ. πρ. 139/6.3.2017 πρακτικό Αυτοψίας της 
Επιτροπής Ελέγχου. 

12. Την από 23.3.2017 απόφαση της 7ης Συνεδρίασης 
της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπα¬ 
ραγωγής για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας 
Μονάδας Ι.Υ.Α. 

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας από¬ 
φασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού 
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε: 

Χορηγούμε στο ΙΑΚΕΝΤΡΟ ΑΘΗΝΩΝ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, που εδρεύει στο Μαρούσι - οδός Φρα- 
γκοκλησιάς αρ. 4, με Α.Φ.Μ. 076352974 Δ.Ο.Υ. ΙΒ ΑΘΗ¬ 
ΝΩΝ άδεια ίδρυσης και λειτουργίας Μ.Ι.Υ.Α. σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 3305/2005 και του π.δ. 10/2016 υπό 
τις επιφυλάξεις της από 23.3.2017 απόφασης της 7ης 
Συνεδρίασης της Ε.Α.Ι.Υ. Α. Η άδεια ισχύει για τρία χρόνια. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 21 Απριλίου 2017 

Ο Πρόεδρος 

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΝΤΣΑΚΛΗΣ 
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